CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 8 


SÚMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2024 Rodada: il 
Jogo: Operário / PR X Avaí / SC 
Data: 19/04/2024 Horário: 21:00 Estádio: Germano Kruger / Ponta Grossa 
Arbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (AB / SE) 
Arbitro Assistente 1: Vanessa Santos Azevedo (AB / SE) 
Arbitro Assistente 2: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (AB / SE) 
Quarto Arbitro: Elvio Kertelt Legnani (CD / PR) 
Assessor: Carlos Augusto Nogueira Junior (CBF / SP) 
Delegado Local: Rodrigo de Jesus Camargo (FD / PR) 
VAR: Adriano de Assis Miranda (CD / SP) 
Observador de VAR: Jose Henrique de Carvalho (CBF / SP) 
AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (AB / SP) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 20:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 21:59 Atraso: Não Houve 
Entrada do visitante: 20:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 21:58 Atraso: Não Houve 
Início 1° Tempo: 21:00 Atraso: Não Houve Início do 2° Tempo: 22:02 Atraso: Não Houve 
Término do 1° Tempo: 21:47 Acréscimo: 2 min Término do 2° Tempo: 22:52 Acréscimo: 5 min 
Resultado do 1° Tempo: 0 X 0 Resultado Final: 1 X 0 


Relação de Jogadores 


CE [rapa cor Woo] peido | nonecomico [mal cor 
1 Rafael Santos Rafael de Carvalho Santos T(g) P 177436 31 Cesar Cesar Augusto Soares... T(g) P 409084 
4 Willian Ma... Willian Estefani Machado T P 431740 3 Tiago Tiago Pagnussat T |P 188260 
5 Bruno Bruno Aparecido Reis ... Tp 338081 5 Alan Costa Alan Henrique Costa TIRE 188990 
6 Para Anderson Ferreira da ... 1 | IP 393868 6 Willian Ma... Willian Marlon Ferre ... TP 421180 
8 Vinicius Vinicius Diniz Dall ... 17 | P 465929 7 Hygor Hygor Cleber Garcia Silva T P 311146 
11 Felipe Aug... Felipe Augusto Ferre ... TP 323819 10 Pottker William de Oliveira ... MICR: 301087 
19 Rodrigo Rodrigo Oliveira Lindoso T P 184455 11 Mauricio G ... Mauricio Garcez de Jesus T P 642656 
21 Alemao Fagner Ironi Daponte TAIE 298995 19 João Paulo Joao Paulo da Silva Alves T P 371170 
25 Marcelo Ci... Marcelo Cirino da Silva TERE 293440 28 Ronaldo Ronaldo Henrique Fer ... TIRE 338491 
28 Pacheco Guilherme Augusto Pachec T P 310646 63 Marcos Vin ... Marcos Vinicius da S ... T |P 374251 
90 Ronaldo Ronaldo Henrique Silva Tp 298282 93 Judson Judson Silva Tavares TARE 313767 
91 Gabriel Me ... Gabriel Jose Ferreir ... R(g) P 394441 1 Igor Bohn Igor Jose Bohn R(g) P 297646 
10 Cassinho Cassio Gabriel Vilel ... RARR 320834 4 Roberto Roberto Pinheiro da Rosa R P 364092 
13 Lucas Hipo ... Lucas Hipolito Caval ... RIP 345443 8 Giovanni Giovanni Piccolomo Gt | IP 318493 
23 Savio Savio Alves Marchiote at | IP 359819 9 Poveda Gabriel Buscariol Poveda R P 338185 
30 Joseph Mau... Joseph Mauricio de O ... RUN 382807 20 Gaspar Luis Eduardo Gaspar ... Gt | IP 556082 
31 Ronald Ronald Sant Anna Rod... R P 383244 25 Natanael Natanael Batista Pimenta R P 303063 
37 Santiago O... Santiago Ocampos Ibarra R P 749043 27 Pedrinho Pedro Antonio Piment ... RAER 590697 
38 Filipe Cla... Filipe Claudino Tenó ... RETR 711594 29 Jean Lucas Jean Lucas Figueiredo BARE 308283 
55 Jacy Maran ... Jacy Maranhao Oliveira RARE 403078 72 Thales Thales Bento Oleques R| P 318837 
77 Emaxwell Emaxwell Souza de Lima R P 427774 78 Andrey Andrey Felisberto do ... BARE 546683 
88 Paraíba Jose Gervasio dos Sa ... RaR 310743 83 Wanderson Wanderson Barros de Sous R P 693896 
99 Daniel Alves Daniel Alves de Lima RP 633802 95 Jonathan C ... Jonathan Aparecido d ... RARE 350723 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Rafael Silva Guanaes “Técnico: Eduardo De Souza Barroca 
Assistente Técnico: Rainer Da Costa Oliveira Assistente Técnico: Marcos Vicente Dos Santos 

Médico: Bruno Francisco Ribas Médico: Eduardo Daruge Neto 

Treinador De Goleiros: Douglas Luisi Dutra Treinador De Goleiros: Anthoni Jorge Santoro 

Preparador Físico: Vitor Hugo Dos Santos Nemetz Preparador Físico: Luiz Felippe Capella Caldas 

Fisioterapeuta: Rafael Penna Fisioterapeuta: Ricardo Lima Burigo 


17/27 Nome do Jogador 
+4 27 7 


TA NR  Emaxwell Souza de Lima Operário/PR 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


po |1T/2T EM Nome do Jogador 


41:00 2T 27 Pedro Antonio Pimentel Ferreira AvaílSC 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Cometer uma falta tática para impedir ataque promissor. 


43:00 2T 77 Emaxwell Souza de Lima Operário/PR 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Advertido por atuar demonstrando desrespeito ao jogo. 


Cartões Vermelhos 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Nada houve de anormal. 


Ocorrências / Observações 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimo devido a substituições e atendimento a atletas supostamente lesionados. 


Nada a relatar 


29:00 2 
29:00 2m 
29:00 2T 
30:00 2T 
30:00 em 
33:00 2m 
37:00 2 
44:00 2T 
44:00 2n 


Operário/PR 
Operário/PR 
Operário/PR 
Operário/PR 
Avaí/SC 
Operário/PR 
Avaí/SC 
Avaí/SC 
Avaí/SC 


99 - Daniel Alves de Lima 

88 - Jose Gervasio dos Santos Neto 
10 - Cassio Gabriel Vilela Ferreira 
31 - Ronald Sant Anna Rodrigues 

9 - Gabriel Buscariol Poveda 

77 - Emaxwell Souza de Lima 

27 - Pedro Antonio Pimentel Ferre... 
8 - Giovanni Piccolomo 

25 - Natanael Batista Pimenta 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 


Substituições 


90 - Ronaldo Henrique Silva 
19 - Rodrigo Oliveira Lindoso 
8 - Vinicius Diniz Dall Antonia 
25 - Marcelo Cirino da Silva 
7 - Hygor Cleber Garcia Silva 


11 - Felipe Augusto Ferreira Bati... 


11 - Mauricio Garcez de Jesus 
19 - Joao Paulo da Silva Alves 
6 - Willian Marlon Ferreira Moraes 
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i FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL 
v BOLETIM FINANCEIRO 


Nº 15503 
COMPETIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B ESTÁDIO GERMANO KRUGER - PONTA GROSSA - PR 
JOGO OPERÁRIO - PR X AVAÍ - SC DATA 19/04/2024 21:00 RODADA / Nº JOGO 1/8 
INGRESSOS 
LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEL DEVOLVIDOS VENDIDOS PREÇO ARRECADAÇÃO 
TOTAL 0 0 0 0,00 
B1 - ALUGUEIS E SEGUROS 

DESCRIÇÃO VALOR 
SEGURO TORCEDOR 0,00 
TOTAL 0,00 

N B3 - DESPESAS OPERACIONAIS 

«a DESCRIÇÃO VALOR 
(dA | 20% - INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 3.809,69 
ni 20% - INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DELEGADO, SUPERVISOR, COORDENADOR E PROTOCOLO 720,00 
p) | ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 19.048,46 
W DESPESAS OPERACIONAIS 6.450,00 
(m] MODELO D 1.643,00 
MODELO D [ARBITRAGEM] 6.796,14 
QUADRO MÓVEL [F] 3.600,00 
TOTAL 42.067,29 
TOTAL DAS DESPESAS ( B1 + B3) 42.067,29 
( RECEITA - DESPESA ) -42.067,29 

DESPESAS EVENTUAIS / DEDUÇÕES 

DESCRIÇÃO VALOR 
REEMBOLSO ARBITRAGEM 31.013,52 
TOTAL 31.013,52 
RENDA LÍQUIDA -73.080,81 

DESCONTOS 

DESCRIÇÃO VALOR 
11% - INSS SOBRE A ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 1.492,94 
11% - INSS SOBRE DELEGADO, SUPERVISOR, COORDENADOR E PROTOCOLO 396,00 
IRRF SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 197,47 
TOTAL 2.086,41 


DIVISÃO DE RENDA LÍQUIDA 
CLUBES PERCENTUAL DESCONTO LÍQUIDO A RECEBER 


OPERÁRIO - PR 75.603.316/0001-77 100.00 % 31.013,52 -73.080,81 
AVAI - SC 77.910.230/0001-12 0.00 % 0,00 0,00 


DOCUMENTO VALIDADO 
DIGITALMENTE 


KS 


Responsável Clube 
OPERÁRIO - PR 
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E ao 
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
CHECKLIST DELEGADO DO JOGO 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série B/2024 Rodada: 1 
Jogo: Operário / PR X Avaí / SC 
Data: 04/19/2024 Horário: 21:00 Estádio: Germano Kruger / PR 
Responsável Checklist 
Delegado do Jogo Rodrigo de Jesus Camargo 
ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
1 - Instalações - Avaliações Gerais 
Item Pergunta 
1.1 Chegada do Delegado da Partida ao estádio Ok Não Ok 
04h00min antes do horário da partida 
1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.2.1 Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) Ok Não Ok 
1.3 Identificar o responsável pela segurança privada contratada Ok Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.4 Identificar o responsável pelo CFTV Não Ok 
Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) 
1.5 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.7 Identificar o responsável pelas catracas Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.8 Identificar o responsável pela iluminação do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.9 Identificar o local para a delegação visitante Ok Não Ok 
1.10 Coordenar a abertura dos portões Ok Não Ok 
03h00min antes do horário da partida 
1.11 Identificar o responsável pelo equipamento de som Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.12 Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13 Identificar o responsável pelo gramado Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13.1 Conferir o cronograma de irrigação Ok Não Ok 
1.13.2 Checar a marcação das linhas oficiais Ok Não Ok 
1.13.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado Ok Não Ok 
1.13.4 Avaliar a estética do gramado Ok Não Ok 
1.13.5 Checar a fixação das traves Ok Não Ok 
1.13.6 Checar a instalação das redes Não Ok 
1.13.7 Checar as bandeiras de escanteio Não Ok 
1.14 Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
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2 - Instalações - Vestiário das Equipes 


item 


Pergunta 


2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


2.12 


2.13 


2.14 


2.15 


2.16 


Limpeza 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Refrigeração 
Ar condicionado ou refrigeração central 


Ventilação 
Ventilação ou exaustão central 
Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


Chuveiros 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


Geladeira e/ou freezer 
Existir e ter condições de uso 


Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo 
Depósito para 250kg de gelo 


Sala para os técnicos 
Existir e ter condições de uso 


Armários (com cabides) 
Mínimo 25, possuir condições de uso 


Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


Internet 
Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem 


item 


Pergunta 


Ok Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 

ox 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 

ox 
Não Ok 

ox 
Não Ok 


3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


Limpeza 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
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3.5 Refrigeração Ok Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 


3.6 Ventilação Ok Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 


3.7 Hidráulica Ok Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


3.8 Sala ou vestiário feminino Ok Não Ok 
Comportar no mínimo 2 pessoas 


3.9 Chuveiros Ok Não Ok 


Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) 


3.12 Geladeira e/ou freezer Ok Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


3.10 Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 3 possuir água quente e fria 


3.11 Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


3.13 Lanches e hidratação Ok Não Ok 
Lanches, frutas, isotônico, água e café 


3.14 Mesa e cadeiras k Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 


3.15 Armários (com cabides) 


Mínimo 5, possuir condições de uso 


3.16 Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


A A A A 


3.17 Internet Não Ok 


Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


4 - Controle Antidopagem 


Item Pergunta 

4.1 Limpeza Ok Não Ok 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 

4.2 Paredes e divisórias Não Ok 
Pintura e aparência 

4.3 Iluminação Não Ok 
Funcionamento e condições da instalação 

4.4 Luz de emergência Não Ok 
Sala de coleta e sala de trabalho 

4.5 Elétrica Não Ok 
Existência de tomadas no ambiente 

4.6 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

4.7 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

4.8 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

4.9 Chuveiros Não Ok 


Mínimo 1, possuir água quente e fria 
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410 


4.12 


413 


4.14 


4.15 


4.16 


4.17 


5 - Técnico 


Item 
5.1 


5.2 


5.3 


5.4 
5.5 


5.6 
5.7 


5.8 


5.9 


5.10 
5.11 


6 - Comercial 
Item 
6.1 


6.2 


6.3 


Espelhos Não Ok 
Mínimo 1, posicionado na área de coleta 

Lixeiras Não Ok 
Mínimo 6 

Sala de espera Não Ok 
Existir e ter condições de uso 

Sala de coleta Não Ok 
Separado da área de espera 

Mesa e cadeiras Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

Geladeira ou freezer Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem Ok 


02h00min antes do horário da partida 


Conferir suas documentações e uniformes Ok 
Preencher anexo com os dados de todos 


Pergunta 


Acompanhar a chegada dos árbitros da partida Ok 
02h00min antes do horário da partida 


Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida 
Art. 30 EDT 


Identificar o responsável pelos gandulas escalados 
Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) 


Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem Ok 


Checar as bolas que serão utilizadas na partida Ok 
Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC 


Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas Ok 


Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas Ok 
Indispensável a presença do quarto árbitro 


Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gra Ok 
Início 55min antes da partida, com duração de 30min 


Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos Ok 
Art. 7°, inciso VII RGC 


Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida 


Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado 
Pré, durante e pós jogo 


Pergunta 


Checar a existência das placas de publicidade Ok 
Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas 


Checar a uniformidade das placas de publicidade 
7x1 


Checar a existência e posicionamento dos publimetas 
Mínimo de 1m de distância da linha de fundo 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
Não Ok 


Não Ok 
Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
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6.4 
6.5 
6.6 
6.7 


Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som 


Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo 
Autorização expressa da CBF 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


OBSERVAÇÃO 


Jogo realizado com portões fechados e sem a presença de público, conforme decisão do STJD. 
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